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追加される機能について 
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0 本書について 


本菌ま、 Dock&Done 2.0 にパ'-ジョンアップされた本製品に追加される機能や、その操作につい 
て説明しています。バージョンアップで追加される機能外については、本製品に付属の取扱説明 
書をご賣< ださい。 

商標について 

を および Dock&Done は、オリンノ くス株式会社の商標です。 

A Dock&Done 2.0 で追加]になる機能 


従来のデジタルカメラ画像の自動保存、自動プリント機能に加え、 Dock&Done 2.0 では、本製品に 
保存した画像をデジタルカメラの液晶モニタで表示したり、本製品内の静止画像を Dock & Done 対 
応プリンタを使ってプリントしたりすることびできるようになりました。 



圍捕足 

デジタルカメラ旧-己00をお使いの場合は、カメラび Dock&Done 2.0 対応になっている必要びあります。対応 
していない場合は、ファームウェアのバージョンアップび必要です。詳しくは、巻末に記載の才 U ンパスホーム 
ページをご覽ください。 











» ストレージ巧の画像を再生する(ストレージ再生) 


本製品に保存された画像や音声ファイルを、 Dock & Done 対応デジタルカメラの液晶モニタで再生 
することびでさます。 

1 本製品を Dock & Done モードにして、デジタルカメラをクレードルに取り付けま 
す。 




2デジタルカメラのパワースイッチをオフにし、再度オンにします。 

3 デジタルカメラのメニューから r ストレージ再生」を選びます。 

• 本製品八ードディスク内の内容び、デジタルカメラの液晶モニタに表示されます。 

• デジタルカメラの操作について詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書をご覽ください。 

ごま意 

ストレージ再生で容量の大さい動画ファイルや音声ファイルを再生すると、デジタルカメラによっては再生びと 
ざれたりスムーズに再生でさなかったりします。 

©故障かな？と思った6 


こんなとさは 

原因•状態 

こラしましよラ 

ストレージ再生で画像び再 
生でさない。 

ストレージ再生未対応の 
旧-己00を使っている。 

旧-己00のファームウェアを 
Dock&Done S .0 にバー ジョン 
アツプする必要びあります。詳しく 
は、き末に記載のオリンノ くスホーム 
ページをご覧ください。 



















OLYMPUS® 

オリンパスが-ジンブ株式会社 

干 163-0914 ま京都新宿区西新宿2の3の1新宿モノリス 


ホームぺージのご案内 

http :// www . olympus . cojp / 

ホームページによる情報提供について 

製品仕様、パソコンとの接続、 0 S 対応の状況、 Q & A などの各種情報をご提供しております。 

オリンパスホームぺージ （ http :// www . olympus . co . jp /) から「お客様サポート」へ進み、ご利用くださし、。 

商品に関するお問い合わせ窓口（オリンパスカスタマーサポート七ンター） 

’競 0120 -0842 15 

携帯電話- PHS からは 0426-42-7499 

FAX 0426-42-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。 

営業時間 平日 9: 30〜21: 00 

± ■日-祝日 10 : 00〜18 : 00 

(年末年始、システムメンテナンス日を除く） 


修理に関するお問い合わせ、修理品ご送付先 

TEL 0266-26-0330 FAX 0266-26-2011 

干 394-0083 長野県岡谷巿長地柴宮 3-15-1 

オリンパス岡谷修理七ンター 

営業時間 9:00〜17:00 (日曜、夏期•年末年始休業、システムメンテナンス日を除く） 


国内 サー ビス ステーシヨン （修理受付窓口） 


東京〒 101-0052 

化幌干 060-0034 
仙台干 981-3133 
名古屋干 460-0003 
大阪干 542-0081 


千代田区神田小川町 1 の 3 の 1 

小川町=井ビル（オリンパスプラザ内） Tel.03 (3292) 

札幌市中央区北 4 条ま 1 の 2 の 3 化幌フコク生命ビル Tel.011 (231) 
仙台市泉区泉中央 1 の 13 の 4 泉エクセルビル Tel.022 (218) 

名古屋市中区錦 2 の 19 の 25 日本生命広小路ビル Tel.052 (201) 

大阪市中央区南船場 2 の 12 の％オリンパス大阪センター Tel.06 (6252) 


広島〒 730-0013 広島市中区八 T 堀 16 の 11 日本生命広島第 2 ビル Tel.082 (228) 

福岡〒 810-0004 福岡巿中央区;度辺通 3 の 6 の 11 福岡フコク生命ビル Tel.092 (761) 

■日曜、祝日および年末年始■夏期休暇は原則として休業させていただきます。 

オリンパスプラザ内のま京サービスステーションは±曜も営業しております。 
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